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IMMEDIATE RELEASE 
Hydro-Quebec president to 


receive honorary degree 


MONTREAL, May 19, 1978 -~ Robert Boyd, president of both Hydro- 
Quebec and the James Bay Energy Corporation, will receive an honorary 
degree from Concordia University next month. 

Mr. Boyd, who received his engineering degree from Ecole Poly- 
technique de Montreal in 1943, will receive his honorary degree at 
Concordia's Faculty of Engineering convocation, 8:15 p.m., June 8 in the 
Henry F. Hall Building, 1455 de Maisonneuve Blvd. W. 

Mr. Boyd, 60, was born and raised in Sherbrooke, where he re- 
ceived his elementary and secondary education. After graduating from 
Ecole Polytechnique, he joined the Dominion Rubber Company, only to 
leave within a year to join the newly formed Hydro-Quebec. 

He started in the technical projects division, later becoming 
the supervisor of operators in 1947, rising to superintending engineer 
in 1954, assistant chief engineer in 1958 and chief engineer in 1962. 

The following year, Mr. Boyd became the general manager of the 
distribution and sales department and as such, was one of the prime movers 
in the creation of the Hydro-Quebec Institute of Research. 

In 1969, he was appointed a commissioner of Hydro-Quebec by the 
provincial government and in 1972 was appointed the commissioner in charge 
of the James Bay hydro-electric project and was soon made president of the 
James Bay Energy Corporation. 

Mr. Boyd was also instrumental in signing the Churchill Fall 
hydro-electric agreement with Newfoundland, which has been the subject of 


controversial debate in recent months. 
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A PUBLIER IMMEIDATEMENT Doctorat honorifique décerné 


au président de 1 'Hydro-Québec 


MONTREAL , Te 19 mai 1978 -- Robert Boyd, président de 1 'Hydro- 
Québec et de la Société d'énergie de la baie James, recevra un doctorat 
honorifique de 1'Université Concordia le mois prochain. 

Dipl6mé de 1943 de 1'Ecole polytechnique de Montréal, M. Boyd 
recevra son doctorat honorifique Tors de la collation des grades de la Fa- 
culté de génie de ]'Université Concordia, qui aura lieu 4 20h15, le 8 juin 
dans le pavillon Henry F. Hall, 1455, boulevard de Maisonneuve ouest. 

Agé de 60 ans, M. Boyd est né a Sherbrooke ot i] a 6té élevé et of i] 
a fait ses études primaires et secondaires. Une fois dipl6mé de 1'Ecole 
polytechnique, i] est entré au service de Ta Dominion Rubber Company, pour 
Ja quitter seulement un an aprés afin d'entrer au service de 1'Hydro-Qué- 
bec, société nouvellement formée. 

Affecté au début 4 la division des projets techniques, il est 
devenu par la suite superviseur des opérateurs en 1947 puis fut successi- 
vement promu aux postes d'ingénieur-surintendant en 1954, d'ingénieur en 
chef adjoint en 1958 et d'ingénieur en chef en 1962. 

L'année suivante, M. Boyd est devenu le directeur général du 
Service de la distribution et des ventes et comme tel a été 1'un des ins- 
tigateurs de la création de 1'Institut de recherche de 1'Hydro-Québec. 

En 1969, le gouvernement provincial 1'a nommé commissaire de 
T'Hyodro-Québec et en 1972 commissaire en charge du projet hydroélectri- 
que de Ja baie James pour devenir peu de temps aprés président de la So- 
ciété d'énergie de 1a baie James. 

M. Boyd a aussi participé aux négociations qui ont conduit 4 
la signature de ]'entente hydroélectrique des chutes Churchill conclue 
avec Terre-Neuve, entente qui a fait l'objet de controverses récenment. 
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